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Opheffing curatele Franciscus Pierre Carlos Jacobus Alfredo Kramer 


Bij beschikking van de kantonrechter te Lelystad d.d. 18 februari 2016 is de curatele, ingesteld over 
Franciscus Pierre Carlos Jacobus Alfredo Kramer, geboren te Amsterdam op 29 januari 1985, wonende 
te 8253 HG Dronten aan de Weversgilde 18, wegens lichamelijke of geestelijke toestand met ingang 
van 18 mei 2016 opgeheven. 
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